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使届厳禁 



このたびは、日立石油フアンヒーターをお買い上げ 
いたださ、まことにありがとラございました。 

ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、 
ご家族全員で正しくご使用ください。 

お読みになつたあとは大切に保存してください。 

■この取扱説明書はエコマーク認定の再を紙を使用しています。 

■この取 f 及説明書は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。 
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安全のためがずお守りくだをい 


給表示について 安全に正しくお使ぃぃただくために、この取扱説明書および製品への表示では、ご 

使用になるちへの危害や財産への損害を未然に防止するために、次のよラに区分し 
て表示しています。その内容をよく理解してからご使用ください。 


A 危険 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死 t または重傷を負う危険、又 
は义災の危険が差し迫って生じることが想定される内容をおしています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死こまたは重傷を負ラ可能性、 
又は义災の可能性が想定される内容を示しています。 

I A ま后、 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性や、 * 物的損害 
のみの発生が想定される内容を示しています。 


* 物的損害とは、家屋-家財および家畜-ぺットなどにかかわる拡大損害をおしています。 


ネ A 東；のちは 、 

りこの絵表示はしてはいけない r 禁止」事項をおしていまず。 

\ 〇 を 

この絵表示は必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 危険 

ガソリン厳禁 



ガソリンなど揮発性の高い油は、絶巧 
に使用しないでください。 

•火災の原因になります。 

灯油 ( J に1号な油）を使用してください。 



スプレーちを温風があたるところに放置しないでくだ 
さい。 

•熱でスプレー宙の圧力が上がり、爆発し危険でず。 


換気必要 



〇 


換気せずに使用しつづけないでください。 

•酸素が不足ずると、不完全燃焼し一酸化炭素などが発生 
して中毒になるおそれがあります。 

使用中は必ず1時間に1〜2回 （1 〜2分)換気して、 
新鮮な空気を補給してください。 

換気が十分に行えない場所（窓が凍結している部屋、 
地下室など）では、使用しないでください。 
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A 警告 


温風吹出□をふさがない 


0 


巧類、紙などで温風！^ • 

吹出□や燃焼.温風 
空気取入□をふさが 
ないでください。 

温風吹出□前ちに布団を敷いたり、物を置かな 
いで < ださい。 

•巧類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原 
因になります。 


寝るとを消义 




〇 


寝るときやが出するときは、必ず消义してくだ 
さい。 

•火災など予想しない事故の発生するおそれがあ 
ります。 


可燃性ガス使用厳禁 


Q 


みンジン 


ス I ''ーブを使用している部屋で、可燃性ガスが 
発生するちの(ベンジン、シンナー)、スプレー 
などを使用 しないでください。 

•火災や故障の原因になります。 


A 注意 


力ーテン.可燃物近接禁止 


覆 


0 


か 


力ーテン-障モなどの燃えやすいちののそばで 
は使用しないでください。 

•火災が発生するおそれがあ0まず。 
タイマー運転するときち、可燃物がそばに置い 
てないか5產認して < ださい。 


給油時消义 




〇 


給油は必ず消义してから行ってください。 
•火災のおそれがあ0まず。 

こぼれた灯油は、よく H き取ってください。 


居室内給油禁止 


愛 



Q 


安全のため必ずお守りください 


給油は、必ず义の気のないところで行ってくだ 
さい。 

•火災のおそれがあ0まず。 





安全のため於ずお守りくだをい 


油漏れ確認 


111 


A 注意 


〇 


給油□□金は確実に締めてください。 

給油□□金を下にして、油漏れがないことを確 
かめて < ださい。 

•□金を斜めに締めたりずると、簡単に□金がはず 
れて、义災のおそれがありまず。 


ほこりの除去 



〇 


フイルタは、週1回 m 上必ず掃除してください。 
•ごみ-ほこりなどでフイルタがつまると、異常燃 
焼のおそれがあります。 


高温部接触禁止 



燃焼中や消乂直後は、高温部（温風吹出 □) に手 
などふれないで<ださい。 

•やけどのおそれがあ0まず。 


異常時使用禁止 


Q 


におい-すすの発生、炎の色など異常を感じた 
ときや油漏れがあつたときは使用しないでくだ 
さい。 

•異常燃焼のおそれがあります。 

使用中に異常を感じたり、地震などの緊急の場 
合は、あわてずに消义してください。 


温風(し直接あたりない 



0 


温風に直接長時間あたらないでください。 
•低温やけどや脱水症状になるおそれがありまず。 
おモ様や体の不自由なちを、温風が直接あたる 
場所に寝かせないでください。 


分解修理-改造の禁止 


® 歷 






不完全な修理や改造は危険です。 

故障、破損したときは使用しないでください。 
•义災など予想しない事故の発生ずるおそれがあり 
ます。 


rj 





A 注意 


保管時にしていただくこと 



〇 


長期間使用しないときは 
電源プラグを抜く 


長期間使用しないとき、または保管するときは、 
必ず灯油を抜いてください。 

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでくだ 
さい。 

•火災のおそれがありまず。 



€ 


長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて 
ください。 

•火災や予想しない事故の原因になりまず。 


電源コードを傷めない 


電源プラグのお手入れを 



0 



〇 


電源コードに無理な力を加えたり、物を載せた 
りしないで<ださい。 

電源プラグを抜くときは、コードを持って引き 
抜かないでください。 

•火災や感電の原因になります。 


ときどきは電源プラグを抜き、ほこりや金属物 
などを除去してください。 

•ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火 
災の原因になりまず。 


電源プラグは確実に差し込む 次の場所では使用しない 



〇 


0 


電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 
込んでください。 

傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しな 
いで < ださい。 

•火災の原因になりまず。 


〇風のあたる場所、部屋の出入口。 

〇不安定な物をのせた棚などの下。 

〇温室、飼育室など人のいない場所。 

〇可燃性ガスの発生する場所、又はたまる場所。 
〇水平でない場所、振動の激しい不安定な場所。 
〇ほこりや湿気の多い場所。 

〇直射日光の当たる場所。 

〇理•美容院、クリーニング店、塗装工場など、 
スプレーや化学薬品を使う場所。 

〇暖炉や巧し入れなどス I -ーブが囲われる場所。 
•火災や予想しない事故の原因になりまず。 


安全のため必ずお守りください 
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安全のため於ずお守りくだをい 


A 注意 


可燃物との距離を離す 


1 nUU 上 


1日 cmiU 上 


1 日 cmliLb 



〇 


シリコンを配合したものは使 
用しない _ 


1日 cmiU 上 



0 


1 mlU 上 


図におす寸法内に可燃物や障害物を置かないでく 
ださい。周囲に余裕を持たせて設置してください。 
•異常燃焼や火災の原因になります。 

変質!0油-不純丹油は使わない 



0 


シリコンを配合した枝毛用コート液やへアート 
リートメント、つや出し剤(床用ワックス）など 
は使用しないでください。 

•点火 S スや途中消火の原因になりまず。 

熱に弱い巧面にはマットなど 

6* "翻〇 


変質灯油-不純灯油などは、絶対に使用しない 
でください。 

参異常燃焼や故障の原因になりまず。 


熱に弱いじゅラたんやフ n - u ング-床の上で使用 
する場合は、熱に強いマットなどを敷いてください。 
•長時間使用すると、変色したり、そり返ることが 
あ0まず。 


温風吹出□に異物を入れない 電源プラグを巧いて消乂しない 



0 




0 


温風の出□や本体の内部に紙、巧、プラスチック、 
ガスライター、マッチなどの異物を入れないで 
ください。 

•火災の原因になります。 


消义後、送風が止まり「ガチッ」または r ゴン」と 
音がするまで電源プラグを抜かないでくださし、。 
•燃焼.温風空気取入□や本体上面が高温となり、 
やけどや故障の原因になります。 

白煙や強いにおいが出たり、過熱防止装置が作動 
ずるおそれがあ0まず。 



A 注意 

水をかけたり、重いものを載 ストーブを引きず6ない 

せない 


0 


0 


水の入った容器や、物を^ Y 
上に載せないでください。^1^ 

♦水が本体内部に人ると、 

感電や故障の願になる 
ことがありまず。 

ストーブに腰をかけたり、上に乗らないでください。 
•本体上面がへこむ原因となりまず。 


醒 


移動するときは、傾けたり、弓 I きずらないでください。 
•巧油が漏れて义災の原因になったり、巧面や畳、 
力ーペット等を傷つけたり、本体底面の塗装がは 
がれてさびるおそれがあ0まず。 


高地(標高1 500 m 似上)使用禁止廃棄するときはな油を抜く 



Q 


標高1 ,500 mm 上の場所では使用しないでくださ 
い。 

標高1,000 m じ(上で使用する場合は、空気の濃度 
が薄いので、正常な燃焼状態の確認と換気に注 
意してください。 

•不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒に 
なるおそれがありまず。 



〇 


ストーブを廃棄処分するときは、必ず給油タン 
ク、油受け皿内の灯油を抜き取ってください。 
•な油が入ったまま廃棄すると、义災や予想しない 
事故になるおそれがありまず。 


お願い 


〇ス I ブに異常を感じたり、故障•破損したときは、使用を中止してください。 

運転(切/入)ボタンを巧して運転をやめ、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


安全のため必ずお守りください 


〇電気治療器具を使用すると、誤動作するおそれがあります。 

〇このス I ブは一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。 




I I 内の数字は詳しい説明のあるページです。 


炎確認窓 Qg 

(内部にバーナ） 

温風吹出 agg 

気化器^ 
電磁ポンプ/ 


外観図 



タンクフタ 

給油タンク02 

とつて 

本 体 

オイルフィ j 仪國 

油受け皿 [ g ] 
置 台 


室温センサー 

(ルームサーモ） 



フイルタ医幻 

^燃焼-温風、 

V 空気取入 □>/ 


•送風機 

(温風フアン） 


電源プラグ HU 



各部のなまス 


操作部 • 表示部のなまえとはた5き 


残時間表示 


[pi 




残時間一 
'/|\\ 

:10 


点な…自動消火するまでの残り時間 
を表ル 


給油表示 脚 

点滅…給油タンクが空でず 
自動消火ずるまでの残 
り時間を表示 


- E 涨 n — 

'ち巧巧\ 


!：30 


点:打…油切れ 


デジタル表示 

① 設定室温と現在室温……… 
(10〜30で）（2〜3化） 

② 現在時刻またはタイマー時刻’ 

③ ク IJ - ニング . 

④ 安全装置作動 . 

⑥機器故障 . 


馈示例） 


二の 
し U 

つ广け 
を J •しけ‘ 


換気表示 幽 

点滅…室内を換気して 
<ださい 

点灯…不完全燃焼防止 
装置が作動して 
消火しました 


微燃焼表示地 

点奸-- 

微燃焼運転中 


急速点义表示邮 

点な…急速点火セツ 
卜中 



お巧|^ !) せモニター 
]; 設定室温現を室温|1 


fiDW" ■ ■故 An±/jm 饥1丄王/皿 ■ 


延長ランプ [14] 

点滅…消し忘れ消火 
装置による消 
火予告中 


運転ランプ 

圃 

点な…運転中 



タイマーランプ 区山 

点！な…タイマーが作動中またはタイマー運 
転中 

点滅…•タイマー運転時刻合わせ中 

參タイマー運転を自動消义しました 
• 3時間運転後自動消义しました11 4] 


タイ7—ボタン山 

•タイ7—運転をする 
とさ押しまず 
•現在時刻をセット 
(修正)するとさ巧し 
ます 


ク U —ニング 

スイッチ [24] 

気化器をク U - 二 
ングするとさ巧し 
まず 


消臭ランプ巳至] 

点灯…消臭システ 
ムが作動中 


チャイルド□ック 
表示 晒 

点灯…チャイルド□ッ 
ク中 


選択ボタン U 

♦急速点义または微燃焼運 
転をセツトずるとさ巧し 
まず 

•チャイルド□ックをセット 
(解齡するとき押します 


室温/時刻合わせボタン 

關 

室温の調整、または現在時 
刻、タイマー運転の時刻を 
セツトずるとさ巧しまず 


延長ボタン QJ ] 

•運転を延長ずるとさ 
押しまず 

•おさえめ運転をセツ 
卜ずるとさ押しまず 

晒 



な口な口 


作示 

操表 


各部のなまえ 


8 
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ほ。前の準備 


本体を取り出し、給油タンクを引き 
出す 


使用燃料について 


同捆されているチラシ類もよくお読みください。 



•各部の包装部材を全て取り除いてください。詳し 
くは箱上面の「開捆方法」をお読みください。 
•箱、包装部材は、収納時に必要でずので大切に保 
管してください。 

次のことは、工場での燃焼テストによるちので 
異常ではありません。 

•油受け m に少、量の灯油が残っている。 

•オイルフイルタがめれている。 

•温風吹出□より見える燃焼筒（炎を囲んでい 
る筒）が変色している。 


燃料はな油 ( JIS 1 号巧油）を必ず使用し 
て < ださい 

ガソリン、変質灯油、不純な油などは、絶対に使用しな 
いで < ださい。 

•ガソリンなど、揮発性の高いちのを使用すると、火災 
の原因になりまず。 

•変質な油、不純打油を使用ずると、異常燃焼や故障の 
原因になりまず。 
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変質好油-不純好油は使用しない 


変質な油とは 

♦昨シーズンより持ち越したちの 
•日光のあたる場所で保管したもの 
•高温の場所で保管したちの 
•容器のふたをあけて保管したちの 
•乳白色のポ U 容器で保管したちの 

ひどく変質した巧油は、黄色味がかったり、すっぱ 
いにおいがしまず。 


不純な油とは 

•打油じ(がの油（ガソリン、シンナー、天ぷ5油、 
機械油、重油、軽油など）がほんのかしでち混入 
したちの 

•水やごみが混入したちの 

•巧油添加剤、燃焼促進剤などを添加したちの 


変質打油の見分けかた 

コップに水を入れ、その上にな油を入れて、背後に 
白紙をあてまず。 


良質灯油 変質な油 



水と同じ無色透明 かしでを色がつい 

ているな油 


変質灯油 • 不純な油を使用すると 

気化器にタールがたまり、つざの原因にな 
りまず。 

•点火しない 

•点火しないで白煙が出る 
•点火しにくい 
•点义してちすぐに消火ずる 
•においがひどい 

•燃焼が悪くなり、を全装置が作動ずる 


変質巧油 • 不純な油を使用したと 
を 

•給油タンク、油受け m の悪いな油を巧さ 
とり （23 ページ参照)、良質のな油で内 
部を吕〜3回洗い、気化器のク U - ニン 
グをおこなって < ださい。 

(24 ぺージ参照） 

•それでち効果がないとさはお買い上げの 
販売店にご巧談ください。 

変質な油、不純巧油が原因でサービスを 
依頼されたときは、保証期間中でも有料 
となりまず。 


使用燃料について 


11 








ほ。前の準備 


給油は必ず消乂してか5おこなつてください。 


給油タンクの持ち運びには、上下2つあるとつてを利用して 
<ださい。 

キャップを持って持ち運びをしないでください。キャップがが 
れるおそれがあります。 



キャップ 

とつて 

とつて 


給油□□金の締めつけについて 


給油□□金にキャップが付いておりまずので、キャッ 
プのが側を持って回すと手が巧れにくく、□金がまわ 
しやず< な0まず。 

□金が締まるとキャップの外側部が回転して、パ'ネの力で 
「カチッ、カチッ」と音がして□金が締まったことを知5せ 
ます。 

締めつけがゆるいのではと感じたとさや、□金を更に締め 
たいとさは、キャップ内側のくぼみとフックの位置を合わ 
せ、フック （2 ヶ所）を外側にスライドさせるとキャップ 
の回転が□ックされ、□金を更に締めつけることがでをま 
す。（ただしこのときは「カチッ、カチッ」音はしなくなり 
ます。） 


キャップ 

(緑） 


<ぼみ 



'フック 

(黒） 


•この給油□□金とオイルフィルタは専用部品でず。他 
のストーブには使用しないでください。 

油が出なかったり、油があふれたりして危険です。 
•セット後、本体を持ち運んだり、ゆすったりすると 
キヤップのが側が巧油で濡れることがあります。 
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給油のしかた 



給油のめやす （給油バックアップ運転) 

•油がなくなると、表示部に [ H ] が点滅し、 

約5秒間メ □ディ音が鳴ってお知5せしまず。 
点滅中はデジタル表示に残りの運転時間を表 
おし、約30分〜1時間30分の間運転でさまず。 
給油バックアップ運転中は、「弱」または r 微」 
燃焼で運転しまず。 



点滅 （例)残り運転時間：1時間30分 


運転開始前の準備と確認 


給油タンクを取り出し、給油□□金 
を外す 

•給油□□金にゴミ、糸くず、ホコリなど付着しな 
いようにごま意ください。 


給油する 

•油量計の目盛りに油面がくるまで、市販のポンプ 
で給油する。 

•こぼれたな油はよくふきとってください。 


AC100V, 


電源の接続 

電源プラグをコンセント 
に確実に差し込む。 


200 V のコンセントには絶対に差し込まないでく 
ださい。機器が故障します。 

めれた手で電源プラグにさわ5ないで 

くださぃ。 ^ 1 

感電のおそれがありまず。 



縱由□□金を確実に締める 

「カチツ、カチツ」と音が2〜3回するまで□金を締め付 
けて < ださい。 

□金を下にしても油漏れがないことを確認してください。 
•他のス I -ーブの給油□□金を使用しないでください。 

給油タンクをセツトする 

初めての使用やシーズン最初、油切れで消火したと 
きなど、表示部に匿萄が点なしているうちは、運 
転彻/入)ボタンを巧しても点火しません。 

I 給ミ面が消な(約3分)してか5点火してください。 


•消义ずる30秒前か5 
メ □ディ音が鳴り、 
自動消火します。 
消火ずると、 厕 
が点なにかわります。 


、\1// 
'哉\ 


• を J が点滅中に延長ボ 
タンを巧すと、残りの運 
転時間が変わる場合があ 
0まず。 

• 胃が点滅中に電源プ 
ラグをコンセントか5抜 
いたとさ、停電したとさ 
は、給油バックアップ運 
転はでさません。 

•油切れのときに「ポコポコ」 
と電磁ポンプのか5巧ち音 
がずる場合がありまず。 


周囲の確認 

周囲に可燃物や障害物がないかちラー度確かめる。 

設置場所の確認 

傾斜している場所や振動の激しい不を定な場所で 
使用すると、油タンクにな油が入っているのに表 
お部に [ m が点滅したり、対震自動消义装置が 
作動しやすくなります。 

水平な場所に設置してください。 

効果的に使用するために 

効果的に使用する 
ためにが気に接す / 

る窓の下や壁面の ^ 

近くに設置してく T I — ® 

たさい。 ニニ： 


温風の循環を巧げ 
ないで < ださい。 




給油のしかた 


運転開始前の準備と確認 


点な 
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使用方法 (通常運転) 




運転(切/入)ボタンを巧す 


•運転ランプが点:なし、デジタル表示に r 設定室温」と r 現在室温」を表示します。 
•あ5かじめ設定室温は20でにセットされていまず。 

•約95秒後に着火ずるための「ジー」と放電音がして、自動点火しまず。 

点火時に約17〜22秒間消臭システムが作動し、消臭ランプが点なしまず。 
•点火後の約4分間は「中」燃焼しまず。 

•おさえめ運転がセットされているときに現在室温が設定室温より高いときは、 
しりたん運転を始めますが、おさえめ運転により消火します。 （ 17ページ参照） 
•点火時に r ガチッ」または r ゴン」と電磁弁が作動する音がしますが、異常で 
はありません。 

速暖運転 

点火時の室温が低い(約1 5° CL ソ下)ときは、自動的に速暖 
ランプが点なし、しば5く若干高い熱量で運転します。 

•速暖運転は、お部屋の温度が設定室温まで暖まるか、 

またはお部屋の温度が暖ま5ない場合でち点火後約1 
時間経過すると自動的に解除されまず。 

•次の場合は速暖運転はしません。 

タイマー運転中、給油バックアップ運転中、おさえめ復帰後の運転中、 

微燃焼運転選択中。 



炎確認窓か5炎の状態を確認してください 


〇正常燃焼 


X 黄炎燃焼 


炎検知棒 
点义プラグ 




-網 



次の場合は異常ではありません 
参青い炎の中のを少の黄炎 
•微燃焼時の網のホ熱 
•点火プラグ、炎検知棒の赤熱 


全体が黄色の長い炎の 
状態 


黄炎燃焼のときは;夕の処置をしてください 

•換気ずる。 

•フィルタ(燃焼-温風空気取入□)、温風吹出□のほこりをとる。 
•変質な油-不純な油を使用したとさはク U - ニングをずる。 
に4ページ参照） 

処置後ち黄炎燃焼するとさは、お買い上げの販売店にご巧談く 
ださい。 


巧のような状態は異常ではあ 
りません 

■点义しない 

初めての使用やシーズン最初の点火時 
は、送油経路に十分な巧油がまわ5な 
いため、煙や臭いが出たり、点火しな 
い場合 （ m ] 、 ria 、 表示)が 


あります。 

表示が出た場合は、運転(切/入)ボタ 
ンを巧し、温風フアンが停止してか5 
再度運転(切/入)ボタンを巧してくだ 
さい。 

I 炎びホ<なる 

超音波式の加湿器を使用すると、炎の 
色が赤くなりまず。水に;'客けている力 
ルシウム分が燃えるためです。 




運転(切/入)ボタンを巧す 

•運転ランプ、デジタル表示が消'灯し、消火します。 

(時計がセットされているときは、時計表示になります。） 

同時に消臭システムが作動して消臭ランプが点:なします。 

•温風ファンは、いったん停止し、その後約2分間送風し、を熱を放出し 
て停止しまず。 

參消臭ランプは、消臭システムが作動してから、約2分20秒後に消なしまず。 
•消义時に r ガチッ」またはロン」と電磁弁が作動する音がしますが、異常で 
はありません。 

•炎確認窓か5消火したことを確認してください。 

消し忘れ防止のため、点义3時間後自動消义します 

消火10分前にメ□ディ音が5秒間鳴り、表 
お部に [残時間 I が点なして、デジタル表示- 
に残りの運転時間を表示します。 

消火如秒前か5メ□ディ音び鳴り、延長ラ 
ンプが点滅します。 



(例)残り運転時間：10分 



消火すると運転ランプ、延長ランプが消巧し、タイマーランプが点滅しまず。 


運転を延長するときは、 

延長ボタンを巧す 

•延長ランプが5秒間点滅した後、消なします。 

•巧したとさか5運転を3時間延長します。 

消义後、再運転をするとき 

運転(切/入)ボタンを巧し、タイマーランプ消'灯後、再度運転 
(切/入)ボタンを巧してください。 

巧のことは、必ずお守りください 

•電源プラグを抜いて消火しない。 

•電源プラグは、消火して r ガチッ」または r ゴン」と音がずるま 
で巧かない。 

白煙や強いにおいが出たり、過熱防止装置が作動することを防 
ぐためでず。 

電源プラグを抜くと現在時刻-タイマー運転時刻-設定室' 
温のセットなどが解除され、初期セットに戻ります。 

再セツトしてください。 


停電や地震があったとき 

ま全装置び作動して運転を停止 
します 

■停電があったとを 

現在時刻.タイマー運転時刻.設定室 
温などの記憶が解除されまずので、再 
セットして < ださい。 

■地震(強い衝撃や傾き)があっ 
たとを 

デジタル表示に にの| を表おします。 
♦運転(切/入)ボタンを巧ずとデジタ 
ル表示は消えます。 

•再運転をするときは、周囲のま全を 
確認してください。 


点乂 /消乂 
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使用方法 (お好み設定) 


お好みに応じてセツトします。 


室温の調節 


1〇でか530での節囲で室温調節びできます。 


設定室温現を室温 



延長ボタン 


室温/時刻合わせボタン 


選択ボタン 



き温/時刻合わせ 




微燃焼運転 


設定室温、現在室温などに関係なく、 r 微」燃焼で 
運転します。 


設定室温現な室温\\ I // 



室温ボタンを巧す 

巧ずごとに設定室温が rc づつ変わります。 

参設定室温は10で〜如でまでセツトでさまず。 

♦一度セツトすれば記憶しています。 

參現在室温は2で〜34でまで表示しまず。 

参お部屋の温度が1でじ(下(または 35° CL ソ上)の場合で 
も、表示は2で（または34で）までしか表示されませ 
ん。 

♦現在室温はお部屋の温度の目をです。 

温度計と一致しないことがありまず。 

部屋の大ささや設置場所によっては、設定室温まで 
上昇しません。 


[おさえめ運転] 

•室温が設定室温より約3で上がると消火し、設定 
室温まで下がると点火して、室温の上がり過ぎを 
防ざます。 

•春先や秋□など、が気温が高いときや、/」\さな部屋 
で使用すると、室温が設定室温より上昇し、点火と 
消火をくり返します。このとさかしにおいます。 

[セツトのしかた] 

停止中に延長ボタンを5秒じ Lb 巧し 

続けまず。 

ブザーが2回鳴った5、セットされ 

まず。 

•電源プラグを巧くと 
解除されます。 

•おさえめ運転がセットされているとさにおさえめ 
運転のセツト操作を行ったとさは、ブザーが鳴り 
ません。 



〈セツトのしかた〉 

運転中に選択ボタンを巧してセツトしまず。 


参セツトされると表示部に I 微燃焼 I が点灯します。 
♦解除ずるときは、運転中に選択ボタンを巧ずと、 


I 微燃焼 I が消なし、解除されます。 

參初めて使用ずるとさや、電源プラグをコンセントか 
5巧いたとさは、自動的に通常運転のモードになり 
まず。 

♦運転停止時はセツト及び解除はでさません。 


M ま用条件により、室温が設定室温まで上が 
5ず肌きいと感じるときは、微燃焼運転を 
解除して通常運転で使用してください。 


室温の調節/微燃焼運転 
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使用方法 (お好み設定) 


お好みに応じてセツトします。 


選択ボタン 





〈セツトのしかた〉 

あ5かじめ停止時に選択ボタンを巧しまず。 

•運転(切/入)ボタンを巧ず2分じ(上前にセツトし 
て < ださい。 

•表示部に I 急速点火 1 が点なし、予熱します。 
•セツト後、運転(切/入)ボタンを巧ずと約15秒で 
点火しまず。（通常運転は約95秒） 

•一度運転すると急速点火は自動的に解除され、表 
示部の [急速点火 I ち消なしまず。 

•セツト後運転しないで24時間経過すると自動的に 
解除されまず。 

•急速点火セツト中に選択ボタンを巧すと、セット 
状態が24時間更新されまず。 


•急速点义セット中にタイマーボタンを巧す 
と、急速点火は自動的に解除され、タイマー 
運転に切り替わります。 

•急速点火を解除ずるとさは、タイマーボタ 
ンを巧してか5運転(切/入)ボタンを巧し 
て < ださい。 

♦予熱中は約 65 W の電力を消費します。 
•運転中はセツトでさません。 


〈セツト懈除)のしかた〉 

選択ボタンを3秒じ(上巧ず。 

• □ツク(解除)され、表示部に I チャイルド□ツク 
が点な(消な)します。 

•停止時に□ツクずると… 

すべての操作がでさなくなります。 

•運15中に□ツクずると… 

運転(切/入)ボタン(消火)、延長ボタン(運転の 
延長)のみ操作でさます。 


>次の場合はチャイルド□ックは解除しませ 
ん。 

•対震自動消火装置が作動したとさ。 

• I □ック中に消义操作したとき。 
•タイマー運転時に自動消火したとさ。 
•消し忘れ消义装置が作動したとさ。 

•油切れで自動消火したとさ。 

• 不完全燃焼防止装置が作動したとさ。 

>再運転ずる場合は、チャイルド□ックを解 
除して < ださい。 

ただし、対震自動消义装置または不完全燃 
焼防止装置が作動したとさは、一度運転 
彻/入)ボタンを巧してか5チャイルド □ 
ックを解除してください。 


急速点乂/チヤ V ルド□ツク 
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使用方法 (タイマー運転) 



タイマーボタンを3秒な上押す 

デジタル表示が点滅に変わりまず。 

時刻合わせボタンを巧し、時刻を合 
わせる 

•© を巧ずと1分づつ進みまず。 

©を巧ずと1分づつ戻ります。 

•巧し続けると1分づつ連続して進み(戻り）、 
その後、10分単位で連続して進み(戻り）まず。 

タイマーボタンをらう一度巧す 

デジタル表示が点灯に変わり、現在時刻がセットさ 
れまず。 


•初めての使用やシーズン最初、油切れで 
消火したとさなど、表示部に胃が点 
巧している間は、現在時刻のセットはで 
さません。 

灯油を入れた給油タンクを本体にセット 
して、胃が消な(約3分）してか5現 
在時刻のセットをしてください。 

•電源プラグを抜いたとさや停電時には、 
現在時刻、タイマー運転時刻の記憶が解 
除されます。 

そのときは再セツトしてください。 


• 4 タイマーボタンを巧す 

•タイマーランプとデジタル表示が点滅し、デジタ 
ル表示に運転を始めたい時刻を表示します。 

〇時刻合わせボタンを巧し、運転を 
^始めたい時刻を合わせる 

•表示が点滅中に時刻を合わせてください。 

•任)を巧ずと1分づつ進みまず。 

©を巧ずと1分づつ戻ります。 

•巧し続けると1分づつ連続して進み(戻り）、 

その後、10分単位で連続して進み(戻り）ます。 
•時刻を合わせたあと、タイマーランプとデジタル 
表示が点滅か5自動的に点抑こ変わると、タイマー 
運転がセツトされます。 

•時刻を合わせるまえに、表示が点滅か5点灯に変 
わったときは1か5やり直してください。 

自動点义する 

•セツトした時刻になると運転を始めます。 

運転を開始すると、運転ランプが点:なし、デジタル表示 
は室温表示になります。 

•点火後、約1時間経過すると、自動的に消火します。 
消义10分前にメ□ディ音が5秒間鳴り、表示部に 「残時間 I 
が点なしてデジタル表示に残りの運転時間を表示します。 
消火30秒前にメ □ディ音が鳴り、延長ランプが点滅します。 
消火すると、運転ランプ、延長ランプが消なし、タイマー 
ランプが点滅し ます。 


•初めてお使いになるとさは、午前6時00 
分を表示します。 

•セットした時刻は記憶されていまず。 

同じ時刻で運転するとさは、タイマーボ 
タンを巧すだけで運転でさます。 

•セットした時刻を変更したいとさは、再 
セットして<ださい。 

•運転中にタイマーボタンを巧ずと一度消 
火し、デジタル表おされた時刻のタイマ 
一運転になります。 

•タイマー運転中に運転（切/入）ボタンを巧 
すと、タイマー運転が解除され、消火します。 

•タイマー運転で自動点义ずる前や、タイ 
マー運転で自動的に消火した後、ずぐに 
運転する場合は、運転彻/入)ボタンを巧 
し、タイマーランプが消な後、再度運転 
(切/入)ボタンを押してください。 

•タイマー運転で点火後、延長ボタンを巧 
すと、通常運転に切り替わり、運転を3 
時間延長します。 

タイマーランプは消なします。 

•タイマーボタンを巧したとさデジタル表 
示に ( 88 M が表ちされた場合は、現在 
時刻がセットされていません。 

現在時刻をセットしてか5タイマー運転 
をセットして < ださい。 



時計の合わせかた/夕 V マ—運転 
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必ず消义し、本体び十分をえてか5、電源プラグを 
コンセントから巧いて行ってください。 


[日常の点検•手入れ] 


•本体およびその周辺は、いつちされいに掃除して 
おいて < ださい。 

よごれたままで使用ずると、正常に機能しません。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、そのま意書にした 
がって < ださい。 

使用ごと 

周囲の掃除 油漏れの点検 

周囲に燃えやずいものがあった5取り除いてください。 油だまり、油にじみがないかを確かめてください。 

油漏れがある場合は、使用をやめお買い上げの販売店 
にご相談ください。 

週に1回似上 

フィルタ(燃焼-温風空気取入 □) 

掃除機でほこりをよく吸い取ってください。 

巧れたままでの使用は危険でず。 

•フィルタ(燃焼-温風空気取入 □) が目づまりしてい 
るとさは歯ブラシで掃除してください。 


フイルタ 


月に1回似上 

オイルフィルタの掃除 

オイルフィルタにごみや水が付着していないか点検し 
てください。付着しているとさはゴミや水を油受け m 
の中に落さないよラオイルフィルタを取り出し、ぺ一 
) くータオルやティッ シ立ぺ 一 J く一などでゴミや水を取 
り除いて < ださい。 

巧れたままだと油がとおりにくくなり、点义ミスや途 
中消火の原因になりまず。 

参オイルフィルタの点検の際は、油受け皿の中も点検して 
ください。油受け皿の中にごみや水がたまってし巧場合 
は、油受け m の油抜き、水抜きをおこなってください。 




温風吹出□の掃除 

温風吹出□に付着したほこりなどが測ん著しく茶色 
に巧れることがありまず。 

中性洗剤を塗巧してから2〜3分後に歯ブラシでこ 
ずってか5、よ<ふさとつて<ださい。 



•故障、破損したちのは使用しないでください。 
•バーナ部、電気部品、対震自動消火装置などは絶対 
に分解しないで < ださい。 

修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。 


点巧 • 手入れ 
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シーズンに 1 回じ Lb 

巧震自動消义装置のテスト 

運転中、本体を水平にゆすって、確実に消火 
ずるか確かめてください。 

作動するとデジタル表示に『ですを表示し、 
運転を停止します。 


給油タンクの点検 

給油□□金のゴムパッキン部に 
ゴミなどが付着していないか確 
かめて<ださい。ゴ5が付着し 
ているとさは、巧などで取り除 
いて < ださい。 



ゴムバツキン 


油受け皿の油巧き-水巧き 

油受け冊にごみや水がたまると、給油タンクにな油が入っていても点火しません。 

つざの要領で油受け m の油巧さ-水抜さをしてください。 

オイルフイルタにごみや水が付着しているとさは、オイルフイルタの掃除をしてください。 

•変質な油、不純打油を誤って使用したとさは、油受け皿の油巧さ•水巧さをした後、良質のな油で洗ってください。 
参変質な油、不純灯油、巧うとさに使ったな油の処分は、灯油をお買い上げになった販売店にご相談ください。 


給油タンクを取り出し、油受け 
皿か5オイルフィルタをはずす 



胃オイルフイルタ 


ミ由受け皿 


市販の給油ボンプで好油(水)を 
巧きとる 



巧けき5なかったな油(水)は、 
巧などでふきとる 


•こぼれたな油は 
よ<ふさとつて 
<ださい。 


油受け皿 



もとどおりオイルフィルタを取り 
付け、給油タンク 
をセットする rVjI 


給ミ由タンク • 
オイルフィルタ • 


点検.手入れ 
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点巧 • 手入れ 


クリーニング 

次の場合は、気化器のク U - ニングをおこなってください。 

•換気が十分でフィルタに目詰まりがなく、力ーテンなどでふさがれてないのに、表示部に展责]が点滅または点 
なしているとき。 

♦デジタル表示に m 03、03が表示されたとさや、においが強いとき。 

参点火しにくいとさや、炎がルさいとさ。 

ク U - ニング中は運転しませんが、必ず屋外でおこなってください。延長コードを準備すると便利です。 



2 


良質の巧油に交換する 

① 油受け m のな油を抜さます。 （23 ぺージ参照） 

② 給油タンクを良質のな油でずずぎ、良質のな油を 
給油して本体にセツトします。 

クリーニングをする 

① 電源プラグをコンセントに差し込みます。 

② ク U -ニングスイツチを細い棒で巧します。 

•ク IJ - ニング時間は約57分でず。 

開始ととちにデジタル表示に |な El 呵 を表示し、その後1分単位で残り時間を表示しまず。 

参ク U - ニング中は、強いにおいや白煙がでますが、異常ではありません。 

•ク U - ニン グが完了ずる約20秒前より r ガチツ、ゴン、ガチツ、ゴン」と電磁弁が作動ずる音がします。 
•ク U - ニン グが完了ずるとブザーが鳴りまず。 



l：i S1 


クリーニング後すぐに運転(切/入)ボタン对甲し、30分ほど「強」燃焼で運転する 

•ずぐに運転しないと故障の原因や、ク U - ニングの効果が十分得5れない場合がありまず。 

•運転(切/入)ボタンを巧したあと、設定室温を30でにセツトし、 r 強」燃焼で運転してください。 


今までお使いの灯油の変質がひどい場合は、ク U - ニング直後の運転で点火しなかったり、点火してち 
ずぐに消义ずることがあります。10分ほど待ってか5、もう一度点义してください。 

それでち具合が悪いとさは再度ク U - ニングをおこなってください。 

それでも正常に戻5ないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 


定期点巧 

長期間ご使用になりまずと使用条件などにより機能を十分発揮できなくなることがありまず。未然にトラブルを防ぐ 
ため機器の点検が必要です。2シーズンに1回程度、シーズン終了後などにお買い上げの販売店、または修理資格ち 
[(財）曰本石油燃焼機器保守協会 ( TE し 03-3499-2928) で行ラ技術管理講習会修了ち(石油機器技術管理±)〕などのい 
る販売店に点検依頼されることをおすずめしまず。 

点検-修理についての費用など詳しいことは販売店にご巧談ください。 
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部品交換について 


部品交換が必要なとさは、お買い上げの販売店-または(財）日本石油燃焼機器保守協会で行ラ技術管理講習会修了を 
(石油機器技術管理±)などのいる販売店にご巧談ください。 

•交換部品は、必ず日立石油ファンヒーター用の純正部品をご使用ください。 

•部品交換についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。 


巧管のしかた 


電源プラグをコンセントか5巧き、次の要領でお手入れしてか5保管してください。 

油を巧きとる 


7 


ク 


3 


•給油タンクは空にして、ごみや水が残5ないよラに内部を 
きれいなな油で洗ってか5乾燥してください。 

• r 油受け m の油抜さ-水抜さ」 （23 ぺージ)を参照して、な油 
(水)を抜さとってください。 

な油を抜かないと、保管時にこぼれたり、にじみ出たりし 
て危険でず。 

掃除する 

♦本体やフィルタ(燃焼.温風空気取入□)、オイルフィルタ、 
温風吹出□などの掃除をしてください。 

♦本体内部の清掃ち必要です。 

お買い上げの販売店に依頼してください。（有料でず） 
•具合の悪いところは、保管前に修理しておいてください。 

口8ぺージ参照） 


保管する 

♦本体をダンボール箱などにいれ、湿気 
のない場所に保管してください。 




フイルタ 



お願い 


本体を逆さにしたり、横にしたり、傾けたりして保管しない 
で < ださい。 

•保管中に抜けされなかった灯油が漏れて、火災の原因にな 
0まず。 



m 






Q 


点検.手入れ/定期点検/部品交換について/保管のしかた 


25 




故障 • 臭ちの見分け方と処置方法 

故障.異常び生じたとき安全装置び作動して自動消义し、デジタル表示とランプ表示でお知5せしま 
す。運転(切/入)ボタンを巧し(表示は消えます)、処置をしてください。原因がわか5ないときや、 
処置をして点义操作をしてら運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

(お買い上げの販売店に修理を依頼ずるとさは、表示内容をお知5せください。） 


表示〔安全装置〕 

原 因 

処 置 


•点义ミス(初めての使用やシーズン最初など） 

•ちラー度点义操作をずる 

んををの 

f 点乂安全装置、 \ 

燃巧制細]装置の作動 


•不良な油(変質な油)を使用したとさ 

•ク|」ー ニン グをする 

•水が混入したな油を使用したとき 

•水巧さ(油巧き)をずる 


•電磁ポンプ等の電気部品が故障したとさ 

•修理を依頼ずる 

い ■ 1 つ 1 | 广 | つ 1 一 ±— 

•温風吹出 □ がふさがれたとさ 

•障害物を取り除き、本体が冷えるま 
で待つ 

1 し にし 1 し |〕| な:巧术 

r 不完全燃焼防止装置、' 
燃焼制御装置、 

L 過熱防止装置の作動/ 


•フイルタ（燃焼-温風空気取入□りこほこり 
がたまった 0 、 カーテンなどでふさがれた 

とさ 

•力ーテンなどの障害物やほこりを取 
り除さ、本体が;ちえるまで待つ 

•不良な油(変質巧油)を使用したとさ 

•ク|」ー ニン グをずる 


•燃焼部にシ U コン酸化物が付着したとき 

•修理を依頼する 

[換気1が点滅-点な 

•温風吹出 □ がふさがれたとさ 

•障害物を取り除き、本体が冷えるま 
で待つ 

•フイルタ（燃焼-温風空気取入 □) にほこり 
がたまったり、カーテンなどでふさがれた 

とさ 

•力ーテンなどの障害物やほこりを取 
り除さ、本体が冷えるまで待つ 

不完全燃焼 1 巧止装置、 
燃焼制御装置、 

過熱防止装置の作動/ 


•換気不足のとさ 

•換気をずる 

•壁に近づけずざているとさ 

•壁か 5 離し、本体が;ちえるまで待つ 

•不良な油(変質な油)を使用したとさ 

•ク|」ー ニン グをする 


•送風機が故障したとさ 
•過大燃焼したとさ 

•燃焼部にシ U コン酸化物が付着したとき 

•修理を依頼する 

にの]を 表ち 

〔対 震 自動消义装置の作動） 

•地震(震度 5 じ(上)のとさ 
•強い振動や衝撃を与えたとさ 
♦本体を傾けたとさ 

•本体と周囲に異常がないことを確か 
める 

•振動のない水平な場所で使用ずる 

ずべてのランプ及び表示 
が消な 

〔停電安全装置の作動〕 

•停電したとさ 
•電源プラグが抜けたとさ 

•再通電後、本体が冷えるまで約 10 分 
間待って、点火操作をしたり、タイ 
マーなどをセットしなおず 

タイマーランプが 点滅 
〔消し忘れ消乂装置の作動〕 

•点义後、または延長ボタンを巧したとさか 
5 約 3 時間経過したとさ 

•運転(切/入)ボタンを巧し、タイマー 
ラン プ消な後、再度運転彻/入)ボタ 
ンを巧す 

II-IG II . 1 り！! 1 

又は (;ご 日奇を表示 

•炎検出部などが故障したとさ 
•気化器部などの温度異常を検知したとさ 
•その他機器が故障したとさ 

•修理を依頼ずる 
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故障かな？と思った 5 


修理-サービスを依頼される前に次の表に従ってらラー度お確かめください。 
処置をしてら異常びなお5ない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。 


現 象 

原 因 

処置方法 

給 

油 

時 

♦給油タンクに丹油が入ってい 
るのに点义しない 
♦給油タンクに油が入っている 
のに、[給油]表示が点滅、点 
なする 

•なミ由に水が混入している 

給油タンク、ミ由受け皿の水抜きをする 

•オイルフィルタに水や j ミが付着し、目 
詰まりを起こしている 

オイルフィルタの清掃を行い、給ミ由タンク、 
ミ由受け皿の水抜ををする 

点 

乂 

時 

占 

乂 

時 

♦運転ボタンを巧してち点义し 
ない 

•電源プラグび巧けている 

電源プラグをコンセントに差し込む 

•チャイルド□ックがセットされている 
(チャイルド□ック表示が点巧） 

チャイルド□ックを解除する 

♦初めて使用する時やシーズン 
初めなど、点义時に白煙やに 
おいが出る（点义ミス後の再 
点义時など） 

•耐熱塗料やほこりび焼けるためです 

異甫ではありません 

しば6 くの間、お部屋の換気をして使用する 
(1 時間ほど換気してにおいがする場合は 
販売店にご相談ください） 

♦丹油の気化ガスがバーナに十分にゆさわ 
たつていないためです 

♦点义時-消义時に「ガチッ」ま 
たは r ゴン」と音が出る 

•電磁弁(ソレノイド)の作動音です 

異甫ではありません 
そのまま使用してください 

♦点义時に「ジー」と音がする 

•着义するための放電音です 

♦点义時に口’トゴト」音がする 

•電磁ポンプ内に空気が混入しているため 

です 

異甫ではありません 

(点义ミスのときはもう一度点火する） 

m 

わ"、 

焼 

時 

♦におラ 

•なミ由の気化ガスが出るため、多少におい 
ます 

異常ではありません 

しば6 くの間、お部屋の換気をして使用する 
(1 時間ほど換気してにおいがする場合は 
販売店にご相談ください） 

•不良なミ由(変質打油)を使用したためです 

良質の丹油に交換して、ク U - ニングを行5 

•ミ由受け皿に水がたまっている 

オイルフィルタの清掃を行い、給ミ由タンク、 

ミ由受け皿の水抜ををする 

•油がこぼれたままになっている 

乾いた巧などできれいに H を取る 

♦黄炎になる-ススがでる 

♦炎が大さくな6ない 

参炎が飛ぶ 

•不良なミ由(変質打油)を使用したためです 

良質のな油に交換して、ク U - ニングを行5 

•フィルタ(燃焼-温風空気取入口）にほこ 
りがつまったり、カーテンなどでふさが 
れたためです 

力ーテンなどの障害物やほこりを取り除く 

•温風吹出□がふさがれたためです 

障害物を取り除< 

•換気不足です 

換気する 

♦白煙がを量に出る 

•不良なミ由(変質打ミ由)を使用したためです 

良質の丹油に交換して、ク U - ニングを行5 

♦燃焼部の一部がホ熱する 

•炎で熱せ5れるためです 

異甫ではありません 
そのまま使用してください 

♦きしみ音がする 

• 点义時、消乂時、熱量の切り督わり時に金属 
が加熱、;令却しておこる膨張、収縮音です 

♦ r シュー」音がする 

•気化したな油が(-ナ内に噴出する音です 

♦ r コトコト」音がする 

•電磁ポンプが打油を吸い上げる音です 

そ 

の 

他 

参油漏れがある 

•給ミ由タンクの給油□□金がゆるんでいる 

給油□□金をしっかり閉める 

• 給油□□金のゴム/ くッキ；/にごみが付着している 

ゴムノ（ッキンのごみを取り除く 

♦ときどき怖コボコ」と音がする 

•総由タンクか5油受け皿に灯ミ由が流れ出 
る音です 

異常ではありません 
そのまま使用してください 


故障.異常の見分け方と処置方法/故障かな？と思ったら 
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保証とア フター ヴー ビス (必ずお読みくださし、) 


保証書（裏表紙) 


保証書はおず r お真上げ曰-販売店名」等の記入をお 
確かめのうえ販売店か5受け取っていただき、内容 
をよくお読みの後、大切に保存してください。 
•保証期間は、お買い上げの曰か51年でず。 


修理を依頼されるときは 出張修理 


修理を依頼される前に「故障-異常の見分け方と処 
置方法」 （26 ページ）および r 故障かな？と思った5」 
(27 ページ）を調べていたださ、なお異常のあると 
さは、故障や事故防止のため、ご使用を中止し、コ 
ンセントか5電源プラグを抜いて必ずお買い上げの 
販売店にご連絡ください。 


^連絡していただをたい内容） 


品 名 

日立石油フアン ヒーター 

型式の呼び 

OVF - SK 33 

お買上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印等ち合わせて 

お名前 


電話番号 


訪問ごを望曰 



※型式の呼びは、本体側面の銘板に表おされていま 
ず。 


C 保証期間中は j 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従つて販売店が修理させていたださ 
ます。 

〇呆話期間がずぎているとさは^ 

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 
させていたださます。 


転居されるときは 


ご転居によりお買い上げの販売店のアフターヴービ 
スが受け5れない場合は、前もって販売店にご相談 
ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介 
させていたださます。 


補修用性能部品の保有期間 


石油フアンヒーターの補修用性能部品の保有期間は、 
製造巧切り後6年です。 

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品でず。 

この製品の製造時期は、本体側面の銘板に表示され 
ていまず。 


修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料です。 

技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金で 
す。技術者の人件費-技術教育費-測定機器 
等設備費-一般管理費等が含まれています。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材等を含む場合もあります。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 
用です。別途駐車料金をいただく場含ちあり 
ます。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関するご巧談並びにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または30ぺージの「ご巧談窓□-覧表」 
の窓□にお問い合わせください。 


ぉ願い 

•輸送ずるとさは 

ご転居または修理などでス I ブを輸送ずる 
とさは、おず給油タンク-油受け m 内の打油 
を抜さ取ってください。 （23 ぺージ参照） 

な油が入ったままですと、輸送中にな油が漏 
れて、他の輸送物を巧ずおそれがありまず。 
•廃棄ずるとをは 

ス I ブを廃棄処分するとさは、必ず給油夕 
ンク、油受け m 内のな油を抜さ取ってくださ 
し、。に3ぺージ参照） 

な油が入ったまま廃棄ずると危険でず。 
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型式の呼び 
種 類 

点义 方式 

使用 燃料 

最大 

燃料消費量-- 

最ル 

最大 

暖房出力 - 

最ル 

騒 音^ 最大 
(正 面）最ル 

油タンク容量 
燃焼継続時間 

暖房のめやず 

が お 寸 法 

質 量厘量） 

電源電圧及び周波数 

定格消費電力 r 最大 
(50/60 HZ ) 燃焼時 

電流ヒューズ 
温度ヒューズ 


を 全 装置 


OVF - SK 33 

気化式、強制通気形、強制対流形 
高圧放電点火-自動点火 
な油 （ J に1号な油） 

0.344 L/h 
0.071 L/h 

3.30 kW (2,840 kcal / h ) 

0.68 kW ( 580 kcal / h ) 

37 d 己 
23 d 己 
7.2 L 

約 20.9 時間 （ r 強」燃焼時） 

木 造： 9畳 (15.0 m 2) 

コンク U — 卜：12畳 (20.0 m う 

(高さ) 433 mm X (幅)41 3 mm x (奥行)31 9 mm (置台を含む） 

9.5 kg 

単制 00 V 50/60 HZ 
550/550 W (点火時） 

30/27 W 
7 A (アンペア） 

172で 

不完全燃焼防止装置、燃焼制御装置、対震自動消火装置、過熱防止装置、 
点火を全装置、停電を全装置、消し忘れ消火装置 


保証とアフタ I ヴ I ビス/仕様 
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日立家電品のお客様ご相談窓□一覽表 

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示) 


日立家電品 L ついてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 

巾參理など アフターサービスに 
関する ご 相談は 

TEL 0120 -3121-68 

FAX 0120 -31 21 -87 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 

TEL 0120 -3121-1 1 

FAX 0120 -31 21 -34 


—般ご相談窓口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DDDDDDDDDd 





□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ □ □ 











□ 


□ 


□ 







□ 

百 

百 

百 

百 




□ 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

- 

百 

- 

百 

百 





□ 

百 

百 

百 





□ 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

- 

百 

- 

百 

百 







□ 

百 

百 

百 

百 

百 

□ □ 


□ 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

- 

百 

- 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

□ 

□ 

百 

百 

百 





□ 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

□ □ 

□ 

百 

百 

百 





□ 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

- 

百 

- 

百 








□ 

百 

百 

百 





□ 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

- 

百 

- 

百 
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百 
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百 

百 

百 

百 
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百 
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♦□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□日 -02 A - 
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日立 I 石油フアンヒーター保証書 出張修理 


保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、 
本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示く 
ださい。 


型 名 

OVF - SK 33 

※お買い上げ曰 

保証期間(お買い上げ日か 5) 

平成年月日 

本体：1年 

※お 客 様 

※販 売 店 

お名前 


販売店名-住所-電話番号 

電話 （ ） 

ご住所 

電話 （ ） 


を 


を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 


!■ 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 

を 


※印欄に記人のない場合は無効となりますから化ずご確認ください。 


1. 保証期間内でもホのような場合には有料修理となります。 

(イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

(口）お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 

(ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害、塩害、公害、その他の環境要因や異常電圧じよって 
生じた故障または損傷。 

(二）灯油 （JIS 1号灯油）な外の油や水が混入した不純灯油、変質灯油、ガソリンなどの異種油を使用された場合 
に生じた故障または損傷。 

(ホ）車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。 

(へ）業務用に使用されて生じた故障または損傷。 

(卜）本書のご提示がない場合。 

(チ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記人がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 
(リ）部品の紛失（オイルフイルタ、給油ロロ金など)。 

2. 離島または離島に準ずる遠隔化への出張修理を斤った場合には、出張に要する実費を申し受けます。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合じは、取扱説明書の30ぺージの日立 
家電品のご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。 

5. 本書は再を行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。 

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan. 

参この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をおめ束するものです。 

したがってこの保証書じよってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 
等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の30ぺージの日立家電品のご相談窓口一覧表の窓 
口にお問い合わせください。 

参保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の28ぺージの保証とアフターサービスをご覧 
ください。 


修理メモ 


を 

を 

を 

を 

索 

を 

を 

を 

を 


#日立ホーム&ライフソリユーシヨン株式会社 

10己一8410ま京都港区西新橋 2-1 5-に電話の 3)3502-2111 


I 


?ががががががががザがが带ががががが《^带が带带ががが>ががが带がが>が呼ザ带ザザ带がががががが带ががががザがががががな 


み 带 
が嗔考考考絮絮海准考絮を絮お絮海宅違海弯考嗔お宅考海考華宅絮准考嗔<:^?^<!^^?嗦考を嗔涛宅嗔宅璋嗔准准准お絮絮涛考宅考華请絮嗔宅蒂絮絮准が絮考為考准宅考考考涛絮请涛宅海絮考考弯考宅考絮巧 


NH 319554 -01 2002 -05(DC . M に 








